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このたびは、コ□ナ除湿機をお買いあげいただ 
きましでありびとラございました。 
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み 
になり、それぞれの性能を十分にお/じ\得になつ 
たラえで正しくお使いください。 

なお、お読みになった後ちお使いになるちびい 
つでち見られる所に「保証書」ととちに大切に保 
管しでください。 
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国仕様 


(50/60HZ) 


型 



式 

CD-P 旧 37 

電 



源 

交流 100 V 50/60 Hz 

除 

湿能 

力 （ L / 曰） 

5.6/6. 3 

消 

費電 

力 

( W ) 

175/185 

除湿可能面積 

50 Hz 

12〜23 (7 〜 14 置） 

の 

目安 （ m 2) 

60 Hz 

13〜26 (8 〜 16 置） 

運 

転 


(服) 

38/：36 

が水タンク 容量 

(L) 

約 3.5L で自動停止 

総 

質 

量 

(kg) 

7.9 

外 

お寸 

ま 

(mm) 

高さ 515X 幅 220X 奥行 330 

付 

属 

部 

品 

マルチクリーンフイルター （1 個） 


■除湿能力は室温27で、相対湿度60%を持続する室内で 
運転したときの1曰あたりの数値です。 

■除湿可能面積の目安は、 」 EMA (曰本電機工業含)(こ薑ブ 
いた数値です。 

■待機電力は約 1 W (ワット)です。 

■製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 
■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンたン 
卜から抜いでください。 



株巧を化30^ 



































田まを上のごま意 


(必ずお守り < ださい) 


■お使いになる前に、この「安全上のごを意」をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示したま意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必す守っでください。 

表示と意日未はつぎのよラになっでいます。 

誤った取り扱いをしたとさに、死 t や重傷などの重大な結果に結び付く巧能性が'大さいちの。 
A ま意 誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性びあるちの。 


給表示の例 


A 

0 

〇 


記号は'ま意を促す内容びあることを告げるものです。 

図の中に具体的な';主意内容(左図の場合は一般のなま意)び描かれでいます。 

〇記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中やお傍に具体的な禁止内容び描かれでいます。 

〇記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場含は一般的な行為の指示)び描かれでいます。 


■お読みになった後は、お使いになるちびいつでち見られる所に必ず保管しでください。 


f A 警告 1 

電源プラグは、ほこりが 
付着していないか確認し、 
がたつさのないように刃の 
根もとまで確実に差し込む 

ほこりび巧着したり、接続び不 
完全な場合は感電や乂災の原因 
になります。 

〇遜 

電源コードの途中での接 
続、延長コードの使用、 
タコ足配線はしない 

感電や発熱-乂災の原因になり 
ます。 

電源コードは巧ったり、 
束ねたり、引っ張ったり、 
重い物をのせたり、加熱 
や加工したりしない 

電源コードび破廈しで、感電- 
乂災の原因になります 

吹出□、吸込□やマイナ 
スイオン発生装置に指や 
棒などを入れない 

内部でファンび高速回転しでお 
り、ケ万の原因になります。 

また、吹出□下のマイナスイオ 

ン発生装置の格子部 

【こ指や棒などを入れ 

ると感電や故障の原 IX1 

因になります。 

発熱器具の近くに置かない 

樹脂部分が'落けで引乂するおそ 
れびあります。 

交流 loovi^m で使わない 

定格必外の電圧で使用すると感 
電や乂災の原因になります。 

運転中に、電源プラグを 
抜いて停止しない 

感電や発熱-乂災の原因になり 
ます。 ^ 

G ) 脉 

スプレーなどの宙を本体 
の近くに置かない 

爆発や乂災の原因になります。 

0 

J 

V 



么注意 

除湿機を水洗いしたり、 
花瓶などの水の入った容 
器をのせない 

漏電によって感電や漏電乂災の 
原因になることびあります。 

除湿機の上にのったり、 
腰掛けたりしない 

落下-転倒などによりク刀の原 
因になることびあります。 

Q 啡 

吹出□や吸込□をふさび 
ない 

風通しが'悪くなり発熱-発乂の 
原因になることびあります。 

除湿機か 5 の風が直接あた 
る所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因に 
なることびあります， 

Q 驚古 

Gm 

©令^ 

参; 

別荘など無人で長時間連 
続で使用ずるときは、特 
にフイ J レターや排水ホース 
などを定期的に点検ずる 

過熱や水ちれの原因 

になることびありま MB 

長期間使用しない場台は 
電源プラグをコンセント 
か! 5 抜 < 

感電や漏電乂災の 
原因じなることび 
あります。 

めれた手で電源プラグを 
抜き差ししない 

感電の原因になります。 

除湿水を飲料用-飼育用 
などに使用しない 

健康を害するおそれが'あります。 

0 

お手入れのときは必ずスイッチを「停止」 ^ 

にし、プラグら抜く 

内部でフ7ンび高速削自しでむ mm 苗4り 

りますので、ク万の原因【こなる WW 1 

(ことがあります。 

移動ずるときは必ず運転を停止し、内部のタンクの水 
をずて器具を傾けない ^ 

水もれしで家財などをめらした H 
り、漏電によって感電や乂災の WW , ® 

原因じなることびあります。 J 


安全に使つていただくために 

































〔湿度60%の場合〕/ 

TO '' 


51015 20 25 30 
部屋の温度（で） 


圓運輯巧能な部屋の温度についで 

■ 運転巧能な部屋の温度は1で〜40でです。 

ただし、部屋の温度び32でを超えると、本体内部の温度び上びるため、保護装置びはたらき 
運転できないことびありますので、室温び高くなるときには、巧類乾燥運転でルーバーを 
「上向さ」（こしでお使いください。 

また、氷点下の場含は除湿した水び凍りつくため除湿できません。 

■除湿量についで 

■温度びおくなるにつれで、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続しで除湿すると、 
湿度び下びるため、除湿量は減つできます。 

■ルーバーび上向きのときに除湿量は最大になります。 


■霜取り中は風び出ません。 

■ 部屋の温度び約18で]^^^になると、を却器に霜び巧きますので霜取り運転をおこないます。 
霜取りは約1時間に1回、約5分〜10分程度です。 

■運転中は室温び多少上昇します。 

■ 除湿機は冷房機ではありませんので、部屋をちやすことはできません。 

運転中は排熱のためご使用条件によって、室温び1で〜2でまたはそれが上上昇します。 

■吹出□と吸込□はふさびないでください。 

■除湿機は壁などから十分スペースをとっでください。 

■吹出□や吸込□がふさびれでいますと、除湿量び低下し、本体の保護装置びはたらき運転で 
きないことびあります。 




押し入れ•家具のすきまなど 
狭い場所で使用しない 

風通しび悪くなり、発熱-発乂 
の原因になることびあります。 



薬品を扱う場所で使用しない 

ひび割れや水ちれしで家財などをめらす原因になる 
ことびあります。 


0 


V -11 山 = 

ノ 

么警告 1 

異常時にば臭いなど）は、運転を停止して電源プラ 
グを抜き、修理を依頼ずる ^ 

異常のまま運転を続けると故障や感電- 

乂災などの原因になります。 

V 

修理は、お買いあばの販売店またはコ□ナお客様ご 
相談窓□に依頼する ^ 

修理に不備びあると感電 - mm 、詞 

乂災などの原因になります 


管 

し、 

贸 

国知つておいていただをたいこと 


霜取り中は風び出ません 


か平で丈夫な場所で使用 
ずる 

ご使用中に除湿機び倒れると水 
もれしで家財などをめらしたり、 
感電や漏電乂災の原因になるこ 
とびあります。 



美術品や学術資料などの 
保存など、特殊用途には 
使用しない 

保を品の品質低下の原因じなる 
ことびあります。 



水のかかりやすい場所で 
使用しない 

感電や漏電乂災の原因になるこ 
とびあります。 


Q 



油-可燃性ガスのもれる 
おそれのある場所へは設 
置しない 

巧一ちれで除湿機の周囲にたまる 
と、発乂の原因になることびあり 
ます。 



屋内専用、直射日光のあた 
る場ホ • 雨風のあたる場所 
で使用しない 

過熱や感電-漏電乂災の原因に 
なることびあります。 



連続排水ずる場合はホース 
のがれ巧びり-落差などに 
注意し、確実に排水ずる 
ようにする 

水ちれしで家財などをめらす原 
因になることびあります。 


〇 



排水ホースを使用する場を 
は、ホースの白囲び氷点下 
にな 5 ないようにずる 

ホース内部の水び凍結し、除湿機 
内部の水び室内に水ちれしで家財 
などをめらす原因になることびあ 
ります。 


水蒸気が充満する巧や水気 
の多い場所など、設置場所 
によってはアースび必要 

不完全な場合は、感電の原因にな 
ることびあります。アース線は万 
ス管-水道管-避雷針-電話の 
アース線に接続しないでください。 


A 


〇 


A 注意 


J —_—_—_—_—_— 

6 5 4 3 2 1 
除湿量て/日) 


設置について 






















































画各部のなまえとはた 5 を 


左前側 


エアフィルター 
(吸么 □) 


吸い込まれる空気中のほこ 
りゃコ'ミを取り除きます。 
室内の湿った空気を吸い込 
みます。 


マルチクリーン 
フイルター(付属品) 


ダニやスギ花粉などを捕集 
分解します。脱臭-除菌 
空気清ミき効果びあります。 


コード挪す穴 


連続排水穴 



操作部 


ウルトラサイン 


ち後側 


除湿(標準モード） 

緑の点な 

巧類乾燥 

送 風 

除湿(節約モード） 

青の点灯 

満水•停止 

ホの点滅 



ル-バ- 


手動で吹出ち向びのり 
かえられます。 

(威5ぺージ） 


排水タンクが'満水になると、 
自動的に運転を停止し、満水 
メ□デイーが'鳴り、除湿ラン 
プの点滅とウルトラサインの 
ホの点滅でお知らせします。 


排水タンク 


除湿した水をためます。 
満水になると自動的に運転 
を停止します。 

(貧5ぺージ） 



吹出 □ 


除湿/脱臭した空気/ 
7イナスイオンを吹き 
出します。 


電源プラグ 


お買いあげ時、排水タンクに水び残っている場合 
びありまずび、工場での除湿テストによるもので 
異常ではありません。 


操作部 




@ 

切タイマーランプ 

X 

枕!タイマー設定後のタイマーの残り 

/ 

◎ 

時間を表示します。 

1 

咖乾燥1 




巧類乾燥ランプ 


強風の除湿運転を表示します。 
巧類乾燥に適しでいます。 


満水(点滅） 

送風 


内部乾燥ランプ 


内部乾燥運転を表示します。 


切タイマーボタン 


運転中にのタイマーボタンを巧すとに時間」 
「4時間」「8時間」の切タイ7—の時間設定を 
おこないます。停止中にのタイマーボタン 
を押すと内部乾燥運転を開始します。 

ウルトラサインは消なのままです。 



除湿ランプ 


除湿運転(標準モード又は節約モード) 
を表/でします。 

I 標準 モー ドと節約 モー ドの切り かえ 
は運転®換ボタンでおこない、選択 
した モー ドはウルトラサインのラン 
プ色で識別表术します。 
f ウルトラサイン標準 モー ド:緑の点な、 
節約モード:青の点な j 
• 排水タンクび満水になると、自動的に 
運転を停止しでランプび点滅します。 


回運拓前の準備 

マルチクリーンフィルターのセット 


運転入/切ボタン 


ボタンを押すとウルトラサイン 
が'点なし、運転を開始します。 
ちラー度押すとウルトラサイン 
び消え、運転を停止します。 


送風ランプ 


送風運転(マイナスイオン単独運転)を 
表示します。送風運転でマイナスイオ 
ンち同時に放出し、脱臭ちおこないます。 


運転切換ボタン 


「巧類乾燥」「除湿(標準)」「除湿(節約)」 
「送風」の順で運輯を切りかえます。 


エアフィルターを取りはずします。 

つまみを手前(こ引い 
で、エアフイルター 
を取りはすします。 

エアフイルター 



つまみ 


7ルチクリーンフィルターをセツトします。 

ポリ袋からマルチクリーン 
フィルターを取り出し、吸込 
、□下ちにじツトします。 


7ルチクリーンフイルター 



吸込 □ 


エアフィルターをセットし 

まず。八エアフ- 


■} 非水タンクのチェック 

巧使用時などは、満水表示(除湿ランプの点滅とウルトラサインのホ色点滅と満水メ□ディー) 
をし、運転しない場含びあります。このよラな場合は、排水タンクを取り出しで正しく入れ 
直しでください。 



国マイナスイオン発を機能 

マイナスイオンは森林や漂流の空気巧に豊富に含まれでおり、空気をさわやかにします。 


■マイナスイオンの発生 

マイナスイオン発を装置は、運転入/のボタンと連動 
しでおり、巧類乾燥-除湿-送風運転中はマイナスイ 
オンを発生し、お部屋の空気をさわやかにします。 


■マイナスイオン脱臭 

7イナスイオンと7ルチクリー 
ンフィルターの相乗効果で、を 
乾きの洗選物のイヤなニオイを 
強力に脱臭します。 

















































































































画運拓のしかた 

排水タンクび正しく入っているかどラか、確かめでから運転操作を 
しでください。排水タンクび正しく入っていないと運輯しません。 
(その際は、満水メ□ディーび鳴り、除湿ランプの点滅とウルト 
ラサインのホい点滅でお知らせします。） 

□ 電源プラグをコンセントに差し込みます。 


0ルーバーを 手で開きまず。 

■上吹き、ななめ上吹き、横吹きのいすれかにじットしでください。 



E ] 運転入/切ボタンを押しまず。 

■運転入/切ボタンを押すと、巧類乾燥ランプとウル 
トラサインが'点なし運転を開始します。 

■運転中はマイナスイオンを発をします。 

■再度、運転入/のボタンを押すと運転を停止します。 

((運 I 4 U 

【例】 巧類乾燥運転の場合 

衣類乾燥 ◎ 

、 胤約/標華)除湿 ◎ 

が茜水(点滅）以 

y 送風 ◎ 

も J 復》 


f ウ J レトラサイン1 

(巧類乾燥ランプとウルトラサインは消灯します。） 


【巧類乾燥ランプ点の】 

1緑の点の J 


□ お好みの運転の種類に切りかえまず。 

■運転切換ボタンを押します。 


運転切換ボタンを1回押すごとに表示ランプが'、巧類乾燥^除湿け票華モード)^ ( ピピピが 除湿(節約モ~ド） 
^マィナスィオン送風^巧類乾燥^…の順じ切りかゎりますので、表示を確認のラえ運転切換ボタンを巧し 
でください。 


■巧類乾燥したいとき 
■すばやく除湿したいとさ 



DDDDDD [巧類乾燥を選ぶ 


■ 電気代を節約しで除湿したいとき 


DDDDDD ^> r 除湿(節約モード)を選ぶ 


標準モード 

■連続除湿運転をします。 

節約モード 

■ ON/OFF の繰り返し運転で快適湿度を保ちなか'ら、 
厶ダな電気代を抑えることびできます。 

(電気代を約40%節約） 

除湿運転を60分間連続運転後に10分間停止 • 10 
分間運転を繰り返し、停止中は送風ち停止します。 


■除湿の必要びなくマイナスイオン単独運転をしたいときI DDDaDD^>| 送風を選/ぶ 


節約モードを選ぶと、ピピピッ音ととちに除湿ランプび 
点滅 (3 回）し、ウルトラサインび青となつで節約モード 
にのりかねります。 

衣類乾燥 ◎ (( 。— 寺 

(節媒!1 诲 

送風 ◎ 

【除湿ランプ点滅】 


【か騰るィン】 


0運転中に切タイマー運転をセットします。 

■のタイマーは2 • 4 - 8時間を它ットできます。じットした時間び経過すると、運転 
を停止します。のタイマー表示ランプは時間の経過ととちに、残り時間を表示します。 
■のタイマーボタンを1回押すごとに、2時間^4時間^8時間^消な(連続)^2時間 
^•••の順に表示ランプが'切りかわりますので、表示を確認のラえのタイマーボタンを 
巧しでください。連続運転時は表示ランプを全で消なします。 

&3^ ■運転モードは、電源プラグをコンじントに差し込んだ後の初回は巧類乾燥運転になり 
ますび、次回からは運転モードを記憶し、停止前と同じ運転をおこないます。 

■運転を停止しですぐ再運転したとさは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこな 
います。 

内部乾燥運転 



【例】4時間の切タイマーをじツト 
すると、2 - 4時間の表示ラ 
ンプび点なします。 

◎ 8H っ 

の N 方消口 

◎ ^健続） 

◎ 2 H ^ 


運転後や長期間お使いにならないとき、内部乾燥運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビ 
や細菌の繁殖を抑えます。 


停止中に切タイマーボタンを押ずと、内部乾燥運転を開始します。 


■内部乾燥運転中は、内部乾燥ランプび点なします。（ウルトラサインは消な） 
■内部乾燥運転は、運転開始後約60〜90分後に自動停止します。 

(違中で運転を停止したいとさは、運転入/切]ボタンを押しでください。） 

■運輯中に切タイマーボタンを巧すと、切タイマー運転となるので、停止後再操作 
しでください。 

■除湿機内部にこちった湿気を放出するため、室内の湿度び上びることびあります。 
■すでに発生したカビや雑菌を除まするはたらきや、殺菌効果はありません。 

■内部乾燥運転中はマイナスイオンは発をしません。 


◎ 8H 

◎ 4H 
内部乾燥 ◎ 2 H 

【内部乾燥ランプ点の】【ウルトラサイン消な】 
















































因上手なほいかた 



回満水のお知5はと排水タンクの水のずてかた 

を; 


満水のお知5せ 


排水タンクに約 3.5 L の水びたまりますと、自動のに運転を停止し、 
満水メ □ディーび鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインのホの点滅 
でお知らせしますので排水タンクの水をすででください。 

つぎの要領で排水タンクの水をずててください。 


衣類乾燥 ◎ 
(節約/標準)除湿^^ 

；>満水(点滅）身^< 

送風 ◎ 
【除湿ランプ点滅】 


r ウ J レトラサイン1 
I ホの点滅 J 


排水タンクをゆっくり引き出す 

水をずてる 


排水タンクを入れる 


水びこぼれないように、排水夕 

水をすで、内部をよくすすぎ、 

外側の水をふ 

静かにまっすぐ奥まで入れでください。 

ンクを慎重に引さ出しでくださ 

き取ります。 

^ フ□—卜 

■排水タンクは確実 \ 


い。 A 1 

、■フ□-卜の中(こ水び ち 

に取り付けでくだ ^ 




残つでいると、満水 
時の自動停止装置び 
正常にはたらかない 
ので、完全に水をふ 
き取つでください。 




さい。取り付けび 
不確実ですと除湿 
ランプとウルトラ 
サインび点滅した 
ままで運転しませか。 



■排水タンクは、運転停止後すぐに取り出さないでください。を却器に残っている水び滴下することびあります。 

(滴下した水はふき取っでください。） 

■排水タンクの中のフ□ー トをはすさないでください。 

■排水タンクを必す正しく入れでください。正しく入っていないと満水検知びはたらいで運転できません。 

■フ□ー トの中に水や物を入れで運転しないでください。満水時の自動停止装置び正常にはたらきません。 


連続排水をする場合 


近くに排水できる場所びあれば市販品のビニールホース(内径15〜 16 mm ) を使って連続排水びできます。 

必す運転を停止し、電源プラグをコンじントから抜いで、排水タンクを取り出しでからおこなつでください。 


連続排水穴をあける 

排水タンクを取り 
出し、本体左側面 
の連続排水巧の固 
定リブ (4 力所)を 
ニッパーなどで力 
ットし取除きます。 


連続排水巧 



ゴムおをつけかえる 

連続排水巧の中にある黒色のゴムをを抜き取ります。 
抜さ取ったゴ厶をを、排水タンク取り付け内部にあ 
る除湿水排水□にしっかと差し込みます。 



排水 ホースを 取り付ける 

ホースの先を連続排水□にしっか 
りと差し込みます。必す排水タン 
クを入れで運転しでください。 


連続排水 □ 


コ''厶を 




除湿水排水 □ 


■排水ホースは排水ち向になしで必す下り勾配で排水□まで配管し 
で < ださい。 

■排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ巧 
びつでいると排水できません。 


満水メ□ディーを鳴5さない場合 



ホース巧端の水没 


運転停止中に「のタイマーボタン」を3妙]^上押すと、「ピー」と音び鳴り、じットされます。 
ちとに戻したい場含は、操作をちラー度おこなラか、電源プラグを巧き差ししでください。 



























































































回お手入れのしかた 


A 汪意 


!1總畫!織ら！潔嚮 k、。 » 


掃除機などでお手入れ 

吸込□を掃除するときは、□ングノスレなどでおこなつでくださし、。 

4 crciu 下のお湯を使う 

40° C な上のお湯は使わないでください。変おすることびあります。 

揮発性のらのは使わない 

ベンジン-シンナー、みびき粉、化尊ぞラきんなどを使用す 
ると変おや割れることびありますので使用しないでください。 

エアフィルミーのお手入れ （2 週間に一度） 



排水タンクのお手入れ 

排水タンクを水洗いしで、タンク 
およびフ□ー トの中の水をふき 
取つでください。 

フ□ー トははずさないでください。 

■本体の水洗いはしないでください。 

感電のおそれが'あります。 

やわ5かい巧でか5ぶき^ 

— 1 ^— 

， やわらかい巧でからぶきしでくださし、。 



2週間に一度はお手入れをしでください。 

エアフィルターにほこりびつまると風量び減少 
し、能力び低下します。 

本体側面よりエアフイルターをはずしでくださ 
し、。 


掃除機を使用するか、軽くたたいでください。 
ちれのひどいときは、中性洗剤を落かしためる 
ま湯か水で洗ラと効果びあります。 

洗った後は、よくすすぎ、曰陰で乾かしでから 
ちとどおり取り付けでください。 

■エアフィルタ-をはずしたまま運転するとごみが何着し、故障 
の原因になります。 

■漂白剤は使用しないでください。 

■製品は必ず正立で運搬-保管しでください。 



長期間使わないとを 

I I ■ 11>1 ■ I I 

■運転を停止し、電源プラグを抜いでください。 
電源コードはまとめでバンドで止め、バンドを 
コード掛けに差し込んで掛けでください。 

■排水タンクの水をすででください。 

■エアフイルターを掃除し、ちとどおりに取り付け 
でください。 

■やわらかい巧で本体をからぶきしでください。 
■直射曰光のあたらない場所(こ保管しでください。 

点検整備のおずずめ 

除湿機を数シーズンお使いになりますと内部びち 
れ、性能び低下することびあります。除湿機を長 
持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備 
をおすすめします。 

点検整備は、お買いあげの販売店または、おおく 
のコ□ナお客様ご相談窓□にご相談ください。 


画別売品について 111111111111111 

マルチクリーンフィルター(型式： CD - AF 1) を別売部品としで用意しでおります。 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

■マルチクリーンフィルターの有効期間は約6力月です。 マルチクリーンフィルター 

寿命びきましたら、別売品の交換用マルチクリーンフィルターをお買い求めください。 

■お使いになる場所、運転時間によっては、有効期間(約6力月)私内でち効果びなくなることびあります。 

■マルチクリーンフィルターは使いすでです。ちれたフィルターは洗っでち再使用できません。 

ちれたフィルターを使い続けると風び出なくなり除湿できなくなる場含びあります。 

■マルチクリーンフィルターは一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。 


国このよラなとまには (つぎの点在お調べ < C さい 。'" S ) 



症 が 

原 因 

が 
ち障 
0で 
まは 
せ 
ん 

風び出なくなった 
カチッ、シューと音び化る 

■これは霜取運転をおこなっでいるためで故障ではありません。 

約5〜10分間風び出なくなります。またこのとき内部の動作音とち媒の流れる音びします。 

吹出□から温風び出る 
(除湿運転時） 

■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出□から吹き出される風は室温より高くなり 
ます。 

排水タンクに露びつく 

■除湿水びちたいため湿度び高いときは、露びつくことびあります。 

ち 

ラ 

度 

お 

調 

ベ 

< 

だ 

さ 

い 

運転しない 

■排水タンクび正しく入っていますか。 ■排水タンクび満水になっでいませんか。 

■電源プラヴびコン t ントにしっかり入っでいますか。 ■停電ではありませんか。 

■電源ちと(配電盤)のブレーカーやヒューズび切れでいませんか。 ■霜取りみではありませんか。 

除湿量び少ない 

■エアフィルターび目詰まりしでいませんか。 ■吸込□や吹出□びふさびれでいませんか。 

■マルチクリーンフィルターびちれでいませんか。 ■部屋の温度、湿度び低くありませんか。 

なかなか湿度び下びらない 

■ドア、窓の開閉び多くありませんか。 ■部屋び広すぎませんか。 

■扫ミ由ストーブ、その他水蒸気び出るものびありませんか。 

音びラるさい 

■不安定なところに置いでいませんか。 ■エアフィルターび目詰まりしでいませんか。 

洗濯物びなかなか乾かない 

■洗濯物に吹出風びあたっていますか。 ■室温び低くありませんか。 

■洗濯物の量び多くありませんか。 ■広い部屋で乾燥しでいませんか。 


つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラヴを巧き、販売店へご連絡ください。 

■ヒューズやブレーカーびたびたびのれるとき ■誤って異物や水を入れでしまった ■スイッチの作動び不確実なとき 

■電源プラヴやコードの被覆び破れでいるとき ■電源プラグやコードび異常(こ熱いとき ■使用中に異常音びするとき 

■その他、異常のあるとき 








































































































TEL (0256)32 —21 26(げ表) 
TEL (0256)32 — 2129(イザ表) 
TEL (025)286 — 9131(代表) 
TE し （026)221—51 11(イザ表) 
TEL (026)221 _2304(代表) 
TEL (0263)26 — 0051(イザ表) 
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〒〇41 -0824 
〒〇 78-8261 
〒〇 80-0022 
〒〇 85-0038 
〒〇 90-0064 


FAX (03)3927— 1160 
F /\ X (03)3927— 1130 
F /\ X (029)241 —4268 
FAX (047)312 — 8338 
FAX (048)651 —6370 
FAX (029)836—1913 
FAX (045)852 —5540 
FAX (042)531 —0496 


F /\ X (027) 364 —3228 
FAX (028)632 —5205 
FAX (028)61 0 — 4607 
FAX (0276)38 —5508 


FAX (0256)35 —8519 
F /\ X (0256)32 —2137 
FAX (025)286 —3313 
FAX (026)221 —0039 
FAX (026)221 — 1 039 
FAX (0263)25 —9961 

FAX (076)260 — 0775 
FAX (076)260 —0738 
FAX (076)444 —0611 
FAX (0776)23 —0580 


FAX ( 

FAX ( 

FAX ( 

FAX ( 

F /\ X ( 

FAX ( 

FAX ( 

F /\ X ( 


_381—5244 

054 )238 —0006 
054 )238 —0822 
058 )268 —7 己 50 
059 )234—8472 
055)968 —6212 
0564 )25—1726 


干 955-0864 
〒95 曰-0864 
〒 950 -08 己 5 
〒381-0022 
〒381-0022 
〒399-0033 

〒 920 -0027 
〒 920 -0027 
〒 930 -0985 
干 918-8237 


関東地区 


水 戸 営業所 

千 葉 営業 戸斤 

さいたま営業所 
つく ば営業所 
横；'兵 宝 店 

立 川 営 業 所 


高 崎ち 店 
高崎サービスじンター 
宇都有営業所 
宇都客サービスじンター 
太 田 営業所 
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〒522-0024 
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TEL (( 

下 EL((- _ --- 、- 

TEL (087)835 —1711(代表） 
TEL (075)643 — 2002 (代表） 
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シーサイド-ノ X — ク102 


干901 -2227 TEL (098)897 — 5日77(代表） FAX (098)897 — 5679 


07096002 


本社•工場 己条市東新保 7-7 〒9曰 5-8510 

ホ白山奇コニ：® ホ白山奇尸た宝田了 2-己8 〒94已— 08T7 

長岡て±夏 長岡市下条田了倉ノミ甫1069 〒940 -11 46 


TEL(02 己 6)32 — 2111(大代表） 
TEL(0257)23 — 517己（イ^^表） 
TEL(0258)22 — 2121(代表） 



なぶ舍な 


画修理•刷 


修理ヴービスについて 


■除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造巧切後8年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお羅いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客様ごホ目談窓 □ 
にご相談ください。 

■保証期間経過後の修理についでは、販売店にご相談ください。修理によって機能が'維持でさる場含は、お客様のご要望によりち料修理いたします。 


修理を依頼されるときは 

異常びあるときは、運転を停止しで電源プラヴを巧いたのち、 
ご連絡の際には、つぎの5点をはっさりとご連絡ください。 


お買いあげの販売店【こご連絡くださし、。 


■型す（品塞） 
■お買いあげ曰 


保証書をごらんください。 


■ご住所-ご巧名 
■訪問ご希望曰 


お電話番号 


■故障内客 


保証書について 


このコ□ナ除湿機には「保証書」び巧いでいます。 

■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必すお受け取りください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内 
は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のラえ大切に保管しでください。 

■保証書にお買いあげ曰、販売店名など所定事項の記入びないと有効とはなりません。ちし記入びないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申 
し出ください。 

■このコ□ナ除湿機の保証期間はお買いあげいただいた曰から1年（ただし、冷却装置の保証期間は3年）です， 

保証書の記載内客によりお買いあげの販売店び修理いたしますその他詳細は保証書をごらんください。 


お客様ご本目談窓口一覧表） 


修理サービスや製品についでのごホ目談は機種名をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のごホ目談窓□にご依頼く ださし、。 

ご転居やご贈営品などでお困りの場台は、下記のおおくの窓口にごホ目談く 
ださし、。 

ち称、所在地、電話塞号は、変更する場台びありますのでご3承くださし、。 


>アフターヴービスのお問い合わせは下記へどラぞ 

ナサービスセンター 
10120-91 0-302 

(修理受付専用ダイヤル） 

FAX 〇1 20-91 9-322 


3 D 

フ U- ダイヤル 

( 


携帯電話’ PHS 等からは 
最寄のサービスセンター 
へ直接おかけく ださし、。 


化海道-東化地区のお客様は最害のサービスセンターへ直接 
おかけ < ださい。 
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